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Z.V.M0MM0DOV 

AKTN Bitki Muhafizs vs Texniki Bitkilar ET institutu 


Maqalada movcud gilayicilarin gati$mamazhqlanndan biri olan, novba vaxti arzinda gilama apanlmadigi 
hallarda, bo$una dayanmalarda, bo$una gediglarda va ddnma zolaqlannda gilavici ucluqlardan i§gi mayenin oz dziina 
axib itkiya getmasidir [1,2,3,4,5J. Qilayicilarin ucluqlanndan axan i$gi mayenin, miixtalif gostarilan faraitlar iigiin 
tadqiqadar aparilmuj, itkilarin miqyasi tayin olunmufdur. Miiayyan edilmi$dir ki, gilayici ucluqlarinda depyin diametri 
artdiqca vahid zamanda axan mayenin miqdari artir. Ucluqlarin diametri l-6mm arasi davigdikca bofuna 
dayanmalarda bar ucluqdan axan itkiya 1,25-1,86 ml/saniva tagkil edir. Itkilarin miqdari bofuna harakat zamam hamin 
raqamlardan 1,2 -1,5 dafa va ddnma zamam 1,8-2 dafa gox ola bilir. Gostarilan gatipnamazliqlan nazara alaraq va 
aradan qaldirmaq iigiin, biz Azarbaycan Bitki Miihafizasi va Texniki Bitkilar Institutunda bar gilayici ucluqla onlarin 
§tanqa birlagdirma arasinda aks klapan iglayib qondarmigdiq. Sistemda tazyiq olduqda aks klapan agilaraq ucluqdan 
normal gilama apanr, sistemda tazyiq olmadiqda baglanaraq maye itkisinin qarpsim alir. Bununla barabar 
laboratoriya, laboratoriya-tarla, tarla sinaqlarim va tatbiqini etmipk. Be§ bdlmali gilayici ucluqlarinda qondanlan bela 
aks klapanlarin tadqiqati va sinaqlarimn naticalari gostarir ki, gilama vaxti klapanlar, etibarli iglayir va gilayicinin 
kevfiyyatina tasir etmir. 

Agar sozbr: gilavici, ftanq, ucluq, axm, i§gi mave, itki, taziq, bo.funa davanma, klapan. 


R espublikada 1,4 milyondan gox skins yararli 
sahs vardir. Hsr il onun bir milyonundan go- 
xunda ksnd tsssrriifati bitkilsri skilir, onlar- 
dan sn azi 800min hektarda skilsn sahsds orta he- 
sabla 2-3 dsfs zsrsrverici, xsstslik vs alaq otlanna 
qar§i miixtslif dsrmanlarla gilsms aparilir[l,2], 

Hazirda biitiin yeriistii gilsyicilsrds oldugu kimi, 
respublikaya xaricdsn gstirilsn vs istifads olunan 
movcud gilsyicilsr tskmil deyil. Bu bir tsrsfdsn bszi 
hallarda onlarin movcud yerli ssraits uygun olrna- 
masi vs konstruksiyalarmdaki funksional - texnoloji 
cshstcs catismamazliqlann olmasi ssbsbindsn has 
verir. 

Qeyd etmsk laznndir ki, movcud gilsyicilsr 
zsrsrverici xsstslik vs alaq otlanna qar§i miivafiq 
preparatlarla gilsms aparmaq iigiin tarla, meyvs 
baglanm vs iiziimliiklsrds i§lsmsk iigiin nszsrds 
tutulan olmaqla miixtslif tipds olurlar. 

Onlardan sn gen i ^ yayilib istifads olunam, §tanqli 
vs ventilyatorlu, yeriistii traktorla aqreqatla§dmlan 
gilsyicilsrdir. Bu gilsyicilsrin tsyinati uygun nov bit¬ 
ki sahslsrinds gilsms aparmaq vs zsrsrvericilsr, xss- 
tslikilsr vs alaq otlanna qar§i miibarizsdsi§gi maye - 
su ils qan§dirilmi§ kimysvi vs ya bioloji preparatlan 
miivafiq dozada sahslsrs gilsmskdsn ibarst- 
dir[1,3,6,7]. 

Tarlada gilsms apannaq iigiin hazirda ssassn keg- 
mi§ SSR-i vaxtmdan qalan vs xaricdsn, ssassn Tiir- 
kiysdsn gstirilsn §tanqli vs ventilyatorlu gilsyicilsr- 
dsn istifads edilir. Biitiin movcud gilsyicilsrds 
konstruksiya belsdir ki, gilsms apardiqda sahsds, 


hsr gedi§in axirmda donms zolagmda gilsyici i§dsn 
gixarilir. Ysnitraktordan gilsyiciys, onun sistemds 
tszyiq yaradan nasosuna hsrskst versn giic aynci va- 
lm hsrsksti dayandinhr vsnasos i§dsn gixarilir. 
Traktor + gilsyici doniib yeni gedi§s girdikdsn sonra 
traktorun giic aynci vah (GAV) i§s qo§ulur, onun 
komskliyi ils gilsyicinin nasosuna yenidsn hsrskst 
verilir, sistemds tszyiq yaramr vs gilsms smsliyyati 
tszs gedisls davam etdirilir. Bu ciir biitiin sahs boyu 
i§ davam etdir. Sahs tarn cilsndikdsn sonra gilsyici 
aqreqat sahsdsn gixdiqda nasos dayandinhr. (gilsyici 
nsqliyyat vsziyystins gstirilir, gilsyici aqreqat 
(traktor+ gilsyici) sahsdsn gixaril lr. Hsr dsfs naso- 
sun i§i dayandmldiqda onun qoruyucu klapam sis¬ 
temds tszyiq olmadigi iigiin avtomatik olaraq bagla- 
mr. Bununla bels gilsyicinin kommunikasiya xstls- 
rindskiu hsmsn qoruyuc klapanla gilsyici ucluqlar 
arasmdaki borularda vs §lanqlarda kifayst qsdsr i§gi 
maye qalir. Nasosun i§i dayandinlib, donms zolagm- 
da aqreqat dondiikds silkslsnms nsticssinds bu i§gi 
maye - (su+preparat qati§igi) gilsyici ucluqlardan 
sahsnin ksnarmda donms zolagma tokiiliir vs itkiys 
gedir. Novbs srzinds i§ miiddstinds bels itkilsr, 
aqreqat bo§una dayandiqda vsbo§una hsrskst 
zamamda da has verir. 

Bu ciir itkiys gedsn i§gi maye asagidakilara ssbsb 
olur: 

- aqreqatm novbslik vaxtdan istifads smsalmm 
vs onun mshsuldarhgmm azaltmasma ssbsb olur. 

- i§gi mayenin tez - tez qurtararaq aqreqatm 
gsnininslavs olaraq doldurulmasma vs 
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doldurulmaya gedon vaxt hesabina yaranan (isgi 
maye ilo goni doldunna morkozino gedib, qayitmasi 
ganin bilavasito doldurulma vaxti) vaxt itkisino 
sobob olur. 

- sahodo lazim olmayan yeraisgi maye vo onunla 
borabor preparat axir,itkiyo gedir; 

- otraf muhitin olavo girklanmasina sobob olur; 

- sahonin donmo zonasmda mikro vo makro flora 
vo faunamn inkisafina monfi tosir gostorir. 

Respublikada miixtolif kond tosorriifati bitkilori 
okilib becorilir. Bu okilon bitkilorin zororverici, xos- 
tolik vo alaq otlanna qarsi miibarizo todbirlori goriil- 
molidi. Okilmisj sahodon nonnal mohsul gotiinnak 
iigiin okindon qabaq, okin vo vegitasiya dovriindo 
biitiin miibarizo iisullarmdan hazirda traktorla i§- 
loyon giloyicilordon istifado olunur. 

kiloyicilordo i§gi maye itkisi vo onunla borabor 
i§gi maye torkibindo olan zohorli maddolorin, pesti- 
sidlorin itkisinin qar§isinm almmasi iigiin torofnniz- 
don todqiqatlar apanlmis vo toyin edilmi§dir ki, bu- 
nun iigiin bu mas in lard a hor bir gilayici ucluqda 
onun giloyici §tanqlara baglanan yerindoki §tutsero 
oks klapan qondanlmaqla oldo etmok olar. Belo oks 
klapan Azorbaycan Bitki Miihafizosi vo Texniki 
Bitkilor institutunda i§lonmi§, tarla todqiqatlari 
respublikada daha gox istifado olunan Tiirkiyyo 
istehsab olan bes bolmoli, hor bolrna 2,4 metr vo 
ucluqlar arasi mosafo 60sm olan “Panter Basic 
Classic” markali tarla giloyicisi uzorino qondanlmis 
vo Gonco Regional Elm inovasiya Morkozindo si- 
naqdan kegirilmisdir. Homin giloyici 
uzorindo giloyici ucluqlar agilmis, 
onun baglandigi yero oks klapan bag¬ 
lanmis vo oks klapana agilmis ucluqlar 
(onlarda heg bir doyi§iklik edilmodon) 
baglanmisdir. Laboratoriya vo labora- 
toriya- tarla vo tarla smagi bilavosito 
pambigm ikinci faza inkisail dovriindo 
(yoni bitkinin orta hundurluyii 35-40 
sm.) olan orofodo aparilan todqiqatlarla 
toyin edilmisdir ki, oks klapan qonda- 
nlmi§ ucluqlarda nasos doyandirilan 
kimi, oks klapan ucluqlara oz axim ilo, 
silkolomo vo digor amillorin tosirlorino 
baxmayaraq donmo zolaqlarmdan don- 
molordo, bo§una gedi§lordo vo bosuna 
doyanmalarda komunikasiya xotlo- 
rindo vo §tanqlardaki borularda qalan 
i§gi mayenin axmasina irnkan vennamisdir. Yalniz 
nasos i§o buraxilan kimi sistemdo tozyiq yaranir, 
klapan agilir, normal vo davamli gilomo prosesi has 
verir.Ug mumkiin halda: giloyici bosuna dayandiqda; 
giloyici bosuna horokot etdikdo;giloyici corgodon 
gixib donmo zolagmda doniib birdo corgoyo girdikdo 
hor bir halda bes tokrarda on dofo i§don gixarma vo 
on dofo i§o buraxma omoliyyati ilo klapanlarm i§ eti- 


barliligi yoxlannnsdir.Gks klapanlarm i§ etibarbb- 
gimn vahido borabor oldugu toyin edilmi§dir. 

Miixtolif rejimlordo, muxtolif de§ikli giloyici 
ucluqlardan axan vo itkiyo gedon i§gi mayenin 
miqdari toyin edilmi§dir. (giloyici ucluqlardan axan 
mayenin miqyasim toyin etmok iigiin tocriibolor 
laboratoriya vo tarla soraitindo apardmi§dir. Tocriibo 
apanlarkon rast golinon xarakterik vo miixtolif 
rejimlordo, movcud masinlarda olan miixtolif 
diametrli ucluqlardan, tozyiq olmadan yalniz 
ucluqlar arasi mumkiin soviyyo forqlori, giloyicinin 
donmo zolagmda donmo siirotindon asili olaraq, 
vahid zaman orzindo axan mayenin miqdari, axim 
intensivliyi toyin cdilmisdir. Tocriibolor bes tokrarda 
edilmoklo, orta qiymotlor toyin edilmi§dir. Notico 
codvol 1-do vo §okil 1-do gostorilmi§dir. 

Tohlil gostorir ki hor hansi sobobdon giloyici i§ 
vaxti dayandirilarkon elo olur ki, onun doyanma 
miiddoti gox olur, bu vaxt giloyicinin qoruyucu kla- 
pamndan sonraki komunikasiyasmda, giloyicinin uc¬ 
luqlar arasi ara mosafosindo, borularda vo stanqlarda 
olan hocmdoki i§gi maye miqdari, ciloyici ucluqlar¬ 
dan tarn axib qurtara bilir. Ona goro giloyici dayan¬ 
diqda ayn ayn diametrli (1, 2, 3, 4, 5, 6 mm. Dia¬ 
metrli) mumkiin de§iyi olan ucluqlardan, mayenin 
vahid miqdarmda, ucluqlarm diametrindon vo §tanq- 
larm durma voziyyotindon asili olaraq, bir saniyo or¬ 
zindo axan mayenin intensivliyi vo hocmi 
laboratoriya soraitindo oyronilorok toyin cdilmisdir. 
Notico codvol l-do vo §okil 1-do gostorilmisdir. 


Tocriibo apanlarkon laborator §tanqmm bir torof 
ucundaki qannaga baglanmis iplo §tanq qaldinlmi§, 
doroco olgonlo onun digor oynaq birlosdirilmis uca 
nozoron qalxma dorocosi vo qalxan torofin ilkin iifiiqi 
voziyyotino goro qalxma hiindiirluyu qeyd 
cdilmisdir. Sonra §tanqa aid ucluqlara gedon boruda 
kran baglanmis, bu anda ucluqlardan bir doqiqo 
orzindo axan mayenin iimumi miqdari hor ucluq 
altmda bir litirlik banka qoyulmaqla i§gi maye ona 


Codvol 


g iloyici uclugun diametrindon asili olaraq stanqin muxtolif maillik 
dorocolorindo bir ucluqdan bir saniyodo axan mayenin axim intensivliyi, 
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ylligalmi§, sonra menzurka ilo olqulmusdur.Natica 
colodv 1 -a yazilmiijdir. 

Movcud tolahata goro qilayicida maillik clo 
olmalidirki an a§agidaki vo an yuxandaki ucluqlar 
arasi saviyya farqi 20 sm.-dan cox olmasin ona gora 
eksperimental §tanqda onun bir tarafi oynaq olmaqla 
digar ucu sifir vaziyyatindan 5, 10, 15, 20 sm. 
qaldmlaraq ucluqlardan axan mayenin miqdan tayin 
edilmi§dir. Cadvaldan va §akildan goriiniir ki qilayici 
uclugun diametri iifuqa nazaran artdiqca eyni maillik 
daracasinda bir ucluqdan axan mayenin miqdan 
miitanasiblik olaraq artir. Masalan, ufiiqa nazaran 
maillik bucagi I 0 olduqda diametri 1 mm. olan 
ucluqdan olan mayenin miqdan 1,25 ml/san. oldugu 
halda ucluqun diametri 6 mm. olduqda bu raqam 6,75 
ml/san. ta§kil edir. Eyni zamanda cadvalda va 
§akilda gdriindiiyii kimi eyni diametra malik 
ucluqlarda, iifuqa nazaran maililik bucagi artdiqca, 
ucluqdan axan maye artir. Masalan, uclugun 
diametri 1 mm. maillik isa 5sm.olduqda bir ucluqdan 
axan mayenin miqdan 1,25 ml/san. oldugu halda 
maillik 20 sm. olduqda bir ucluqdan axan mayenin 
miqdan 2,08 ml/san. olur. Anoloji olaraq bu raqam 
6 mm. de§iyin diametri olan ucluqlarda 6,75 va 8,66 
ml/san. ta§kil edir. Real §araitda da traktor+qilayici 
aqreqatmda qilayicilarda ucluqlar arasi saviyya farqi 
oyranilmi§dir. Qeyd etmak lazimdir ki real §araitda 
apanlan tadqiqatlar gostarir ki, qilayicilari 
traktor+qilayici aqreqatmda iifuqa nazaran, 
jjtanqlardaki ucluqlar har zaman sifirdan farqli olur, 
ona gora biitiin bo§una dayanmalar va bo§una 
gediijlarda mayenin axmasi ba§ verir. Ham bir ham 
da qox §tanqh qilayici aqreqatlan hatta diiz asfaltda 
saxladiqda bela ucluqlar arasmda saviyya farqi olur 
ona gorada bo§una gedi§lar va donmalarda axan 
maye cadval 1 -daki gostarilanlarla nazaran i§qi 
mayenin axnn intensivliyi bo§una gedi§da 1,2-1,5 va 
donmalarda 1 , 8-2 dafa qoxdur. 



1 2 3 4 5 6 


Qilayici ucluqlann diametri, mm. 

Jjokil 1. hyi axinun axin intcnsivliyinin (ilayici ucluqlann 
de;iklarinin diametri va ^ilayici ^tanqlarin vaziyyatindan 
asili olaraq 

dayijma qanunauygunlugu.l-5sm; 2-10sm; 
3-15sm;4-20sm. 

§akil 1. nomoqram kimi istifada etmak olar. Bela 
ki, §akildan istanilan diametra malik qilayici ucluq¬ 
dan botjuna dayamnalardan axan mayeni tayin etmak 


olar. Masalan, agar qilayici dayanan zaman birinci 
va axirinci ucluqlararasi saviyya farqi -maillik 10 
mm ta§kil edirsa onda onun uclugundan axan ma¬ 
yenin miqdan 6 ml/s ta§kil edir. (,'ilayicida 25 ucluq 
varsa onda qilayici iizra 1 saniyada ucluqlardan axan 
iimumi mayenin miqdan 25 x 6 =150 ml/s olacaq. 
Ogar qilayici bo§una harakat edirsa onda harakat 
miiddatinin har saniyasinda axan mayenin miqdara 
1,2-1,5 dafa qox va ya 150(1,2-1,5)= 180-225 
ml/solacaq.Ogar qilayici donma amaliyyatlan ila i§ 
goriirsa onda donma vaxtimn har saniyasinda donma 
siiratindan asili olaraq itkia gedan aximin miqdan 
dayanmalardakindan 1 , 8 - 2,0 dafa artiq ola bilar va 
donmamnlarin har saniyasindaki itkilar 150 (1,8- 
2,0) = 270-300 ml/s ta§kil edacakdir. 

1. Tayin edilmi§dir ki,movcud yerustii 
qilayicilarin qati§mamazhqlanndan biri onlarin 
novba vaxti arzinda qilama apanlmadigi hallarda: 
bo§una dayamnalarda, bo§una gediijlarda va donma 
zolaqlannda reduksion klapanla cilayici ucluqlar 
arasmda borular va §lanqlarda qalan i§qi mayenin 
qilayici ucluqlardan oz oziina axib itkiya getmasidir. 

2 . (,’ilayicilarin ucluqlarmdan axan i§qi mayenin 
gostarilan miixtalif §araitlar iiqiin axma sabablari 
tadqiq edilmi§, itkilarin miqyasi tayin olunmu§, 
qati§mamazligin aradan qaldirilmasi iiqiin har bir 
ucluqda, onlarda heq bir dayi§iklik etmadan, ucluqla 
§tanq arasmda qondanla bilan aks klapan i§lanmi§ 
onun konstruksiyasi, qondarilma yeri, parametrlari 
va rejimlari asaslandirilmi§dir. 

3. Miiayyan edilmi§dir ki, qilayicida nasos 
iijlamadiyi va sistemda tazyiq olmadigi halda qilayici 
ucluqlardan axib itgia gedan i§qi maye qilayicida 
ucluqlararasi saviyya farqlari, §tanqdaki silkalamna 
va donmada firlanma harakatindan yaranan 
markazdanqafma quvvasi hesabma ba§ verir. 

4. Bo§una dayamnalarda itkilar ucluqlararasi 
saviyya farqina gora yaramr. 

- saviyya farqi sabit qaldiqda qilayici de§iyin 
diametri artdiqca i§qi maye axnni intensivliyi artir. 

- ucluqlann diametri 1-6 mm arasi dayi§dikda va 
saviyya farqi 5-20 sm olduqda har ucluqdan bir 
saniya arzinda axan va itkiya itkiya gedan i§qi 
mayenin miqdan 1,25-1,86 ml/saniya ta§kil edir. 

5. Botjuna harakat zamamitkilar ucluqlararasi 
saviyya farqina va §tanqda yaranan silkalanmalara 
gora yaramr vabo§una dayamnalardalci itkilara 
nazaran 1 , 2 - 1 ,5 dafa 90 x-olur; 

6 . Domna zamam itkilar ucluqlararasi saviyya 
farqina, silkalamnaya va donanda firlanma hara¬ 
katindan yaranan markazdanqafma quvvasi hesabma 
yaramr. gora yaramr vabotjuna dayanmalardaki 
itkilara nazaran 1 , 8 - 2,0 dafa qox-olur 

(/iloyicilorin ucluqlanndan axan i§qi mayenin 
miixtalif §araitlar iiqiin axma sabablari tadqiq edil- 
mi§, itkilarin miqyasi tayin olunmutj, ?ati§mamazli- 
gm aradan qaldinlmasi iiqiin har bir ucluqda, onlarda 
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he? bir dayi^iklik elmodon.ucluqla §tanq arasmda 
qondanla bi Ion oks klapan i§l3nmi§, onun parametr- 
lori, rejimlori vo gilayicinin konstruksiyasmda so- 
moroli qondanlma yeri osaslandmlmisdir 

Gostorilonlori nozoro alaraq biz Azorbaycan Bit- 
ki Muhafizosi vo Texniki Bitkilor Institutunda hor ?i- 
loyici ucluqla onlann §tanqa birlojidirmo yeri - 
§tutser, arasmda oks klapan i§loyib qondarmi§diq. 
Sistendo tozyiq olduqda oks klapan a?ibr ucluqdan 


nonnal ?ilomo aparihr, sistemdo tozyiq olmadiqda 
klapan baglanaraq ucluga maye verimini dayandinr, 
maye itkisinin qarsisim alinir. Bununla borabor kla- 
panin laboratoriya, laboratoriya-tarla, tarla smaqlari- 
m vo totbiqini etmi§ik. Bes bolmoli qiloyicido ucluq- 
larda qondanlan belo oks klapanlarm todqiqati vo si- 
naqlarimn noticolori gostorir ki, qilomo vaxti kla- 
panlar, qiloyici ucluqlarm i§ino vo i§in keyfiyyotino 
tosir etmir vo biitun rejimlordo etibarb a?ilb baglamr. 
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i§lanmasi, Azarbaycan Aqrar Elmi, Baki 2013, sah 107-110.7. Bsjibix B.A., CaBynnaiH C. H., Bhjikob B. H., HopMaTHBbi no 
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Pe3yjibTaTbi iiccjieionaiiiiii uoiepii pafwieii ikii.ikociii h 3 Hakoiic'iiiiiboit.B uiTaHroBbix oiipbiekTiuare.iHX. 

3.B.MaMeflOB 

B CTaTbe noKa3aHO oariH 113 HeaocTaTKOB onpbicKimaTeJia, cJieflCTBHH npoTeKamia 113 HaKOHenmiKOB pa6onen ikhjikocth, 
npn noBopoTHbix nonocax 11 xojioctbix npoxoflax. B pa3JiiniHbix ycJioBiiax 6bmo H3yneHO Macnrra6 noTepn H3 HaKOHenmiKOB, 
TeKyneil pa6onen iKimKOCTii. Bmjio ycTaHOBJieHO hto, neM 6oJibme jpiaMeTp OTBepcraa HaKOHenroiKa, TeM 6oJibine b onpe/teJieHHoe 
BpeMa noTepa pa6oneH ikhjikocth. Elpii H3MeHeHHH jinaMeTpa OTBepcraa HaKOHenmiKa Meacay 1-6 mm b ocTaHOBKax mTaHroBoro 
onpbicKHBaTeJia, noTepa hciwkocth H3 OflHoro HaKOHenmiKa cooTBeTCTBeHHO coeraBJiaeT 1,25-1,86 MJi/ceK. B xojioctmx xoflax 
onpbicKHBaTeJia noTepa pa6onen iKimKOCTH MoaceT npeBbimaTb BbimeyKa3aHHbie nncjia b 1,2-1,5 pa3a. A b noBopoTHoii noaoce 3 to 
mic.no MoaceT cocTaBHTb 1,8-2 pa3a. Bto 6bi ycTpamiTb 3 th HeflOCTaTKH, b A3ep6aHjpKaHCKOM HaynHO HccneflOBaTenbCKOM 
IlHCTHTyre 3amiiTbi PacTemin n TexminecKiix PacTemin b Kaac^OM HaKOHenmiKe mTaHroBoro onpbicKHBaTeJia, Meacay niTaHron n 
HaKOHenHHKOM 6biJio coefliraeHO pa3pa6oTaHHbin HaMii o6paTHbiii KJianaH. B iicnbiTamiax npn o6pa30BaHHH b cncTeMe mTaHroBoro 
onpbicKHBaTeJia flaBJiemia o6paTHbiii KJianaH OTKpbiBaaca 11 npoHcxojpui npopecc HopMajibHoro onpbicKHBaHiia. Ecjih npn 
oeTaHOBKe ii xoJiocToro xo«a b noBopoTe b cncTeMe npeKpaipajiacb flaBJiemie, to odpaTHbiii KJianaH 3aKpbiBaaca, npejioTBpaniaa 
noTepio aciijiKOCTii. HaMii 6 bijih npoBe/ieHbi jia6opaTopHbie h noaeBbie ncnbiTaHiia. Pe3yjibTaTbi HcnbiTaHiiii noKa3ajni hto, 
o6paTHbiii KJianaH pa6oTaeT Bcerjia HafleacHO 11 He BjmaeT Ha KanecTBO onpbicKHBaHiia. 

Knioneebie cjtoeatonpbiCKueamejib, lumauza, hcikohchhuk, nomoK, pabouan DteudKocntb, nomepx, daejiemie, npocmou, 

KJianaH. 


The results of studies of the loss of working fluid tips spray boom 
Z.V.Mammadov 

The article shows one of the drawbacks of the sprayer, the consequence of the flow of the working fluid from the tips, with 
rotary strips and idle passes. In different conditions, the scale of loss from the tips, fluid working fluid was studied. It was found that 
the larger the diameter of the tip hole, the greater at a certain time the loss of working fluid. When changing the diameter of the tip 
hole between l-6mm in the rod sprayer stops, the loss of fluid from one tip respectively is 1.25-1.86 ml/sec. In idle runs of the 
sprayer, the loss of working fluid may exceed the above numbers by 1.2-1.5 times. And in the turning lane, this number may be 1.8-2 
times. In order to eliminate these shortcomings, a check valve developed by us was connected between the rod and the tip of the 
Azerbaijani Research Institute of Plant Protection and Technical Plants in each tip of the rod sprayer. In tests at formation in system 
of a rod sprayer of pressure the check valve opened and there was a process of normal spraying. If at a stop and idling in turn in 
system pressure was stopped, the check valve was closed, preventing loss of liquid. We conducted laboratory and field tests. The test 
results showed that the check valve is always reliable and does not affect the quality of spraying. 

Keywords: sprayer, boom, tip, flow, working fluid, loss, pressure, simple, valve. 
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